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接続可能な USB 機器について 

本モデルの USB ポートの向きは通常のモデルと異なります。 

ご使用になる USB 機器によっては直接 USB ポートに接続できないため、 USB 延長ケーブ 
ルをご用意いただく必要があります。 





USB 機器を接続した状態で PC を置く場合、 USB 機器が接触していないか注意しながら 
PC を置いてください。 

USB ポート、および USB 機器の破損の原因になります。 


#直接接続できない USB 機器の例 #接続できるが機能の低下が考えられる 

通常の USB ポートの上方向に厚みが USB 機器の例 

あつたり、 L 字形の構造で角度が変え通信タイプの USB 機器などでアンテナ部が上 
られない USB 機器 方向にしか角度が変えられず、上下逆に接続す 

ると最適な通信状態に調節できない USB 機器 
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